THIS SCHEMATIC IS FURNISHED ONLY FOR TEST AND MAINTENANCE PURPOSES. THE 
CIRCUITS ARE PROPRIETARY IN NATURE AND SHOULD BE TREATED ACCORDINGLY. 
COPYRIGHT 1967 BY DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION 
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REFERENCE OBSIGNATION 


TRANSISTOR 0EC363eB OR 
0EC6534D 


RES, 


.5K I/4W 5% CC 


RES. 22 I/4W 5% CC 


OIODE 0664 


DIOOE 0662 


CAP. 3.9 MFO lOV 20% S.TANT 


CAP. .OIMFO lOOV 20% DISC 


PARTS LIST 


DESCRIPTION 
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DATE 
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DATE 


TRANSISTOR & OIODE CONVERSION CHART 


EQUIPMENT 
CORPORATION 

MAYNARD. MASSACHUSCTTS 


TITLE 

PDP- 


SIZE 
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BUS CONNECTOR 
BOARD W85I 


CODE 

cs 


NUMBER 

we5i-o-i 


PRINTED CIRCUIT REV. 


31 
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DEC FORM NO. 
DRC 102 
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